جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1168 رقم الصفحة من 1 إلى 5 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: مدرسة امل الاجيال الاساسية الاهلية للبنين 
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5 | 1421911165025 | حسين علي عبد الحسين بقيان | 36 | 33 0 














24 14219111685 حسين محمد هلول نزال 65 74 57 79 ناجح 275 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1168 رقم الصفحة من 2 إلى 5 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: مدرسة امل الاجيال الاساسية الاهلية للبنين 


إتسلسل]_الرقمالامتحاتي_ | اسالطالب_>->- | العبية | الاتكليزية | _الرياضيات | _العيمياء | _انتيجهة_ | المجموع | 
27 
2 






31 
32 
33 
34 
4 | 38 | 35 

6 | 1421911168037 | سجاد حاتم كريم ارزوقي | 50 | 59 | 50 | 50 | نج | 209 
7 | 1421911168038 | سجاد سعد عبد الحسين عبد الله | 50 | 41 | 62 | 5 | سس | 0 
8 | 1421911168039 | سجاد معين عبد اللطيف تايه | 31 | 26 | 3 | 0 

9 | 1421911168040 | سعدنهادحاكم محمد | 50 | 50 | 30 | 50 | س | 
0 | 1421911168041 _| سيف اسعد علوان محمد __| 36 | 50 | 24 | 9 _ 
1 | 1421911168042 | سيف علاء عباس محمد ___ | 54 | 77 | 83 | 74 | انج 
2 | 1421911168048 | سيف مهندنعيم محمد | 5 | 6 | 6 | 76 | انج _ 
3 | 1421911168044 | صادق جعفر عبد صالج 000000 | 42 | 34 | 8 | 

4 | 1421911168045 | عباس جاسم محمد حسن | 37 | 39 | 50 | 












5 | 1421911168046 | عباس حسن حاتم حسن 041 40 1 
6 | 1421911168048 | عباس مويد حميد شنين _ | 32 | 39 | %4 | 39 | 





48 0 | عبد الله محمد خادم مخرب 42 67 50 58 مكمل 0 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1168 رقم الصفحة من 3 إلى 5 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: مدرسة امل الاجيال الاساسية الاهلية للبنين 
















0 ]| 1421911168052 | علي الرضا مهدي عكبايه عطيه 
1 | 1421911168053 | علي انور جليل كويري 


210 
220 


2 | 1421911168054 | علي باسم عبد الرضا عاشور |04 35 1 
3 | _1421911168055_| علي عباس علي حسان _ ا 1 | 50 | 


258 
267 


54 
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57 
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59 64 | 35 | 3 | معش | 
© |1421911168062 | كاظم جواد كالم جيل 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | س 
51 | 1421911168063 | كرار عبد الستار جيل رشبد 22 | 50 | 36 | 42 | 50 | س 
2 | 1421911168064 | كرار علي جوادكاظم 0 | 54 | 57 | 35 | 57 | س 
3 | 1421911166065 _| ليث احمد جبار محمد 200 | 50 | 53 | 50 | 38 | س 
4 | 1421911166066 | مؤمل هاشم كام جەفر 0 | 39 | 50 | %7 | 34 | 
5 | 1421911166067 | محمد صادق ضياء علي محمد | | %16 | 50 | 23 | %16 | 
6 | 1421911168068 | محمد الباقر قاسم رشيد هادي | 50 | 65 | 50 | 50 | نجع | 25 __ 
7 | 1421911168069 | مصد يسم طيف كلف 0 | 35 | 36 | 23 | 36 | 
© | 1421911168070_| محمد جاسم لطيف عباس | | 51 | 52 | 34 | 50 | سن | 0 

9 | 1421591116607 | محمد حزام وهب حزام 0 | 39 | 38 | 21 | 25 
| 142911166072 | محمد حسن عبدالرضالفتة 2 | غ ‏ | 29 | 36 | 38 | 
71 | 1421911168073 | محمد متصور حسين علي 2 | 39 | 21 | 6 | 21 

20 26 50 41 


72 142191116874 مرتضى باسم محمد حسن 


© | 0 8| 0| © 


















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
5 8 7 : رمز المدرسة : 1168 رقم الصفحة من 4 إلى 5 
نتا متحانات 3 
المديرية : الرصافة الثانية نج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: مدرسة امل الاجيال الاساسية الاهلية للبنين 


|إتسسل]|_الرقمالامتحني_ | اسوالطالب>- | العربية | الاتكليزية | الرياضيات | الكيمياء | التتيجة | المجموع_ | 
| 142901160075 | مسلم سين علون شتان 222 | 9ة | 39 | 9602 | 28 | 
4 | 121901166076 | مصطفى ايد جواد عبد اله ا | 63 | 63 | 80 | 59 | تي | 
5 | 142191116807 | مصطفى حازم مل اه اطم ا | 50 | 63 | 30 | | ol wm‏ 
8 ]1291166075 | مصطفى سايم زغير جسن | 50 | 56 | 3&5 | 7ه ol‏ 
7 | 911168079 | مصطفى طالب هلال عبد | 52 | 61 | 5 | 50 | mle‏ 
| 1421911165080 | مصطفى معين عبد اللطيف كيه | 50 | 3 | 28 | 277 
9 | 91168091 | مقتدى اسماعيل حسين علوان _____| 50 | 29 | 3 | 0 
60 | 1421911168082 | مقتدى حسن يح كوري ا | 31 | %4« | %6 | e7‏ 
:8 | 191160083 | مقتدى حسين هاشم تويني | 24 | 6 | 34 | 5 | ow‏ 
© | 1421911168085 | مقتدى عبد لله سوادي عبد 0 | 42 | 3 | 22 | a‏ 
3 | 1421901168096 | متتظر يشير رداداجيند | 50 | 59 | 564 ]| 0 | | mm‏ 
4 | 1421911160067 | منتظر صالج علوان شتوه 0 | 37 | 34 | %6 | 3 
8 | 1421911168098 | متتظر عامراحمد محمد ا | 50 | !ي | 25 | 2% 
86 ]2111165060 | منتظر علي ناصر حسين ا | 42 | 29 | 23 | 3 
7 | 1421911168090 | مهدي ياس عيود جيه ااا | 50 | 42 | 0 | 42 | o uw‏ 
88 | 9168091 | مهدي رعددليان سرحان _____| غ¿ | 38 | 24 | 2 
89 | 1421911168092 | موسي ابراهيم مهدي لمان ا | 37 | 5 | 9 | o‏ 
9 |1421911168093 | موسى بن جعفر مهدي عتباية عليه | 54 | 65 | 5 | 0 | تت | 
9 | 1421911168094 _| موسى عمارتارس شخير ا | 5 | 3 | 2 | z7‏ 
| 96 | يلر صا عد اج ص ا ق إا | 7 | 5ه ا د ا ت 


14219111686 93 








برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 1168 رقم الصفحة من 5 إلى 5 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: مدرسة امل الاجيال الاساسية الاهلية للبنين 


= اة دنر 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


